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Wahlvorschlag 

der Fraktion der SPD 


für die Nachwahl eines Mitglieds der Pariamentarischen Kontroilkommission 
gemäß § 4 Abs. 4 des Gesetzes über die pariamentarische Kontrolie 
nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes 


Abgeordneter Dr. Willfried Penner*) 


Bonn, den 21. Juni 1995 


Rudolf Scharping und Fraktion 


*) Als Nachfolger für den aus der Parlamentarischen Kontrollkommission ausge- 
schiedenen Abgeordneten Dr. Peter Struck. 
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